पालखेड डावा कालवा किमी. ८५ ते 
१२८.५० मधील विशेष दुरुस्ती अंतर्गत 
कालवा दुरुस्ती कामाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : प्रमाप्र-२०२०/(प्र.क्र. २०१९/३५१/१९/सिं.व्य. (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६/०५/२०२१ 


वाचा :- जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र -२०१२०/(प्र.क्र. २०१९/३५१/१९/सिं.व्य. (कामे), 
दिनांक ०१/०२/२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातीळ सहपत्रा मध्ये अ.क्र. १ वरील Bank work = Km ८५/०० to 
१०९/०० व अ.क्र. ११ वरील Construction of Head regulator (HR) या दोन बाबींच्या किंमतीस खालील 
प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


Sr.No. Particulars Amount (Rs.) 
1 Bank work = Km 85/00 to 109/00 3,34,28,092 
11 Construction of Head regulator ( HR) 6,97,673 


तथापि, उपरोक्‍त दि. 09/02/2029 रोजीच्या शासन निर्णयातील सहपत्रामध्ये नजरचूकीने 
दर्शविलेल्या उपरोक्‍त किंमतीमध्ये अंशत: बदल करुन अ.क्र. १ वरील Bank work = Km 85/00 to 109/00 व 
अ.क्र. ११ वरील Construction of Head regulator (HR) या दोन बाबींच्या किंमतीत पुढील प्रमाणे सुधारणा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr.No. Particulars Amount (Rs.) 
1 Bank work = Km 85/00 to 109/00 1,77,44, 106 
11 Construction of Head regulator ( HR) 6,97,472 


सदर सुधारणे नुसार पालखेड डावा कालवा किमी. ८५ ते १२८.५० मधील विशेष दुरुस्ती अंतर्गत 
कालवा दुरुस्ती कामाच्या प्रशासकीय मान्यता अंदाजपत्रकाचा गोषवारा सुधारीत करुन या शुध्दीपत्रकाचे 
सुधारीत सहपत्र म्हणून सोबत जोडण्यात आले आहे.तथापि या सुधारणेमुळे कामाच्या किंमतीत कोणताही 
बदल होत नाही. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०५०६१५५४२१८८२७ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa 
Chille 


Vaijnath Ne ven aie 
DN: CN = Vaijnath Manmathappa Chille, C = 
M anm at happa Ch i | le IN, S = Maharashtra, O = Government of 


Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2021.05.06 16:03:01 +05'30" 


(वैजनाथ fag) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रमाप्र -२०२०/(प्र.क्र. २०१९/३५१/१९/सिं.व्य. (कामे) 


छ. 
टु. 
६. 


१०. 
११: 
१२. 
१३: 
. महालेखापाल-२ (लेखा व अनूज्ञेयता, /लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य »,नागपूर, 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


१४ 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,विधानसभा,विधानभवन,मुंबई, 
मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन,मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन,मुंबई, 
मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
महाळेखापाल-१ (लेखा व अनूज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, 
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक, 

आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

अधिक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक, 

कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक, 

सिं.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रमाप्र -२०२०/(प्र.क्र. २०१९/३५१/१९/सिं.व्य. (कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०१९/ (प्र.क्र. ३५१/२०१९)/ सिं.व्य.(कामे) 
दिनांक : ०६/०५/२०२१ चे सुधारीत सहपत्र 
Special Repair to Left Bank Canal Km. 85 to 128.50 of Palkhed Project 


Sr.No. Particulars Amount (Rs.) 
1 Bank work = Km 85/00 to 109/00 1,77,44,106 
2 Lining patches Km 85/00 to 109/00 5,36,71,630 
3 Bank work & Lining patches = Km 85/00 to 128/500 10,78,22,385 
4 Repair of road bridges 5,15,58,771 
5 Construction of new road bridges 1,17,67,753 
| 6 | Construction of super passage 3,28,91,763 
7 Construction of canal syphon / aquaduct 22,71,243 
| 8 | Repairs of slab culvert 1,19,94,045 
| 9 | Repairs of cross regulators 8,62,724 
10 Construction of standing wave flume 54,31,225 
11 Construction of Head regulator ( HR) 6,97,472 
12 Repairs of Head regulator ( HR) 30,50,896 
13 Construction of cross wall 17,94,685 
Total of work portion 30,15,58,698 
i) Add 1 % for insurance 30,15,587 
ii) Add 3 % Contingencies charges 90,46,761 
iii) Add 12 % GST 3,61,87,044 
iv) Royalty Charges 3,04,67,223 
Grand Total 38,02,75,313 


Vaijnath 


Manmathappa Chille 


Digitally signed by Vaijnath Manmathappa 
Chille 

DN: CN = Vaijnath Manmathappa Chille, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2021.05.06 16:03:20 +05'30' 


(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 
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